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TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 



O  objetivo  principal  do  Curso  Técnico  em  Edificações EAD  é  formar  profissionais  competentes  e  aptos  a  atuar em todas as etapas de um projeto de construção, desde o planejamento até a execução e manutenção de obras. Os alunos  aprendem  a  interpretar  e  elaborar  projetos arquitetônicos  e  estruturais,  aplicar  normas  técnicas  de segurança  e  qualidade,  além  de  gerenciar  recursos  e equipes de trabalho. Essa formação abrangente prepara o técnico  para  uma  atuação  eficaz  e  responsável, contribuindo  significativamente  para  o  avanço  da construção 

civil 

no 

Brasil. 



Resumindo,  o  Curso  Técnico  em  Edificações  EAD 

autorizado pelo MEC é uma opção estratégica para quem busca uma formação de qualidade, flexibilidade de estudo e amplas oportunidades no mercado de trabalho. Com um currículo  atualizado  e  focado  nas  exigências  do  setor,  o aluno  será  capacitado  para  enfrentar  os  desafios  da profissão 

e 

contribuir 

significativamente 

para 

o 

desenvolvimento  sustentável  e  inovador  da  construção civil no país. 

 

 

Registro do Curso 

Este  curso  foi  autorizado,  a  nível  nacional.  Sendo  assim, ao concluir o curso e ser aprovado, o aluno receberá um certificado com validade nacional e poderá se registrar no órgão 

responsável. 



Portaria 

Curso: SEE-PRC-2021/12060 

Ato 

Autorizatório 

Parecer: 222/2021 

Aprovado 

em: 07/10/2021 

Registro no CFT 


Duração 

O Curso Técnico em Edificações, com uma carga horária total  de  1.440  horas,  oferece  uma  formação  completa  e abrangente,  projetada  para  capacitar  o  aluno  a  ingressar no  dinâmico  setor  da  construção  civil.  Este  curso, disponível na modalidade de Educação a Distância (EAD), proporciona  flexibilidade  e  conveniência,  permitindo  que os estudantes comecem a trilhar seu caminho profissional em um prazo mínimo de conclusão de apenas 6 meses. 


Profissão 

A  profissão  de  Técnico  em  Edificações  é  essencial  no setor  da  construção  civil,  atuando  como  elo  entre engenheiros,  arquitetos  e  equipes  de  obra.  Com  uma formação  técnica  especializada,  esses  profissionais  são responsáveis  por  elaborar  e  interpretar  projetos, supervisionar a execução de obras, garantir a qualidade e 

a  conformidade  com  as  normas  técnicas,  além  de gerenciar  recursos  e  equipes.  A  versatilidade  do  Técnico em Edificações permite sua atuação em diversos setores, incluindo construtoras, empresas de design e arquitetura, órgãos públicos, empreendimentos de infra-estrutura e até mesmo  de  forma  autônoma,  gerenciando  projetos próprios 

ou 

prestando 

consultoria. 



Esta  profissão,  que  combina  conhecimento  técnico  com habilidades  de  gestão,  está  em  constante  demanda, refletindo  a  contínua  expansão  e  renovação  do  setor  da construção  civil.  Para  aqueles  interessados  em  uma carreira  dinâmica  e  com  amplas  oportunidades  de atuação,  o  curso  técnico  em  Edificações  é  uma  escolha acertada, abrindo portas para uma profissão promissora e repleta de desafios. 


Mercado 

O  mercado  de  trabalho  para  o  Técnico  em  Edificações  é amplo 

e 

diversificado, 

refletindo 

a 

importância 

fundamental  dessa  profissão  na  indústria  da  construção civil.  Esses  profissionais  estão  aptos  a  atuar  em  várias frentes,  desde  a  elaboração  e  interpretação  de  projetos até  a  supervisão  e  execução  de  obras,  passando  pela gestão  de  recursos e  pela  manutenção  de  edificações.  A demanda  por  técnicos  qualificados  é  constante  e  se  faz presente  em  construtoras,  empresas  de  engenharia, escritórios 

de 

arquitetura, 

órgãos 

públicos 

e 

empreendimentos  de  infra-estrutura.  Além  disso,  a crescente  ênfase  na  sustentabilidade  e  na  inovação tecnológica  no  setor  da  construção  civil  abre  novas 

oportunidades  para  esses  profissionais,  que  podem  se especializar  em  áreas  como  construções  sustentáveis, uso  de  novos  materiais  e  tecnologias  construtivas.  A capacidade de adaptar-se às mudanças do mercado e de atualizar-se  constantemente  é  crucial  para  o  sucesso  na carreira. 



O  Técnico  em  Edificações,  com  sua  formação  versátil, está  bem  posicionado  para  aproveitar  as  oportunidades emergentes,  seja  em  posições  tradicionais  ou  em  novos nichos  de  mercado  que  valorizam  a  inovação  e  a eficiência. 

O curso Técnico em Edificações é dividido em 10 módulos com as seguintes aulas: 

MÓDULO 1 

INTRODUÇÃO 

GESTÃO DE RECURSO HUMANOS 

PORTUGUES INSTRUMENTAL 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

GESTÃO DE PESSOAS 

INTRODUÇÃO A LIBRAS 


COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

MÓDULO 2 

MATEMÁTICA BÁSICA 

FÍSICA APLICADA 

TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 


FERRAMENTAL DA CONSTRUÇAO CIVIL 

 

MÓDULO 3 


INTERPRETAÇÃO DO DESENHO TÉCNICO 

DESENHO E CÁLCULO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES 


COMUNICAÇÃO E REDAÇÃO TÉCNICA 

SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

MÓDULO 4 


MECÂNICA DOS SOLOS 

DESENHO  TÉCNICO  DE  PLANTAS  ARQUITETÔNICAS  EM 


CAD 

MODELAGEM  DE  PROJETOS  DE  CONSTRUÇÃO  COM 
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